Franciszek Dembiec 


Bahnwóchter przy kolei Arcyks. Karola Ludwika, 


po długiej a dolegliwej chorobie opatrzony sw. Sakramentami, licząc lat 55, zasnął w Panu dnia I6-go 


Listopada 1883. 


W smutku pozostała żona wraz z 3giem dzieci zaprasza Krewnych, Znajomych, Kolegów zmarłego i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod l. 6 przy ul. Stolarskiej w Niedzielę dnia 18 bm. o godz. 3 


popołudniu wprost na cmentarz. 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 


